DYONIZY LEWICKI 


przeżywszy lat 41, po ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 28 lutego 1902 r. 


W ciężkim smutku pozostała żona, brat i dzieci zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych. 
Kolegów zmarłego i pobożną Publiczność na pogrzeb, który odbędzie się w niedzielę d. 2 marca 
o godz. 3 popołudniu z krypty kościoła XX. Pijarów, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 
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Zakład pogrzebowy J. Wolnego ul. św. Tomasza 4, filia Kopernika 6 


Ortionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


